正誤表 


■訂正 

本書の記載内容に誤りびありましたので訂正しまず。 

80 ぺージ 




182 ぺージ 


KRP- 已〇 0 A 

誤 

正 

ディスプレイ（スピーカー取り外し時）奥行寸法 

63 mm 

64 mm 


KRP-600A/KRP-500A <ARM1447-A> 































